Za spokój duszy S. p. 


Dr WŁADYSŁAWA ZELENSKIEGL 


jako w dziesiątą rocznicę Śmierci 


odbędzie się 


we środę dnia 28-go stycznia 1931 r. o godzinie 9-tej rano 
w kościele św. Anny 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


Wydział Tow. Muzycznego i Konserwatorjum. 
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